Informe General Adultos 
2020 


Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020 


Rango de días del informe: 366 


Internaciones: 15524 


Informe SATI-0 


Pacientes: 14397 


Min. Estadía: 1 Max Estadía: 305 Estadía Media: 8,29 Modo Estadía: 1,00 Mediana Estadía: 3,00 Desvío Estándar: 13,41 


Mortalidad en UTI: 3445 22,19% 
Días/Cama: 128648 


Episodios de Internación con: 
Escaras 

ARM y VNI 

ARM y VI 

Neumonía asociada a ARM 
Catéter Venoso Central (CVC) 
Infecciones asociadas a CVC 
Sonda Vesical 

Infección urinaria asociada. a SV 
Deslizamientos no programados. de la cama 
Reingresos 

Género Femenino 

Género Masculino 


Modo Mediana Total 
APACHE 11,00 12,00 
Puntaje TISS 28,00 23,00 
Edad 62,00 60,00 
Días Cama de Episodios con ARM y VI 1,00 6,17 49.177 
Días Cama de Episodios con ARM y VNI 1,00 2,00 1.920 
Días Cama de Episodios con CVC 1,00 6,00 53.886 
Días Cama de Episodios con SF 1,00 4,00 71.267 


Incidencia de Neumonía Asociada a ARM (y VI) c/1000 días 
Incidencia de Infección por Catéter c/1000 días 
Incidencia de Infección Urinaria c/1000 días 


% 


38,23 

1,49 
41,89 
99,40 


1,00 
1,00 
16,00 


1,00 
1,00 
1,00 
1,00 


TOTAL 
256 
473 
4967 
720 
5177 
163 
8907 
167 
12 
539 
5625 
9899 


96,00 
61,00 
100,00 


305,00 
29,58 
246,17 
363,00 


Mortalidad Esperada: 19,23% (RME: 1,15) 


% 
1,65 
3,05 

32,00 
14,50 
33,35 
3,15 
57,38 
1,87 
0,08 
3,47 
36,23 
63,77 


14,02 
23,54 
57,38 


9,78 
3,82 
7,78 
8,09 


8,26 
1,97 
18,23 


11,84 
4,10 
8,03 
11,19 


14,64 
3,02 
2,34 


